Jan Slucock 


c.k, pensyonowany inżynier cyrkularny, 


przeżywszy lat 74 po długiój słabości, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, na dniu 22. Grudnia 1857 
przeniósł się do wieczności. 


Pogrzeb odbędzie się dnia 24. t. m. przed południem, na który to obchód pogrążona w smutku familia zmarłego, 


przyjaciół i znajomych zaprasza. 


RZESZÓW, dnia 23. Grudnia 1857. 


Gor ie Z drukarni J. A. Pelara w Rzeszowie. 
Ga La, 


